JULIA z Różańskich MAJEWSKA 


przeżywszy lat 56, po długiej 1 ciężkiej chorobie, opatrzona $. Sakramentami, 
w dniu 51 Stycznia 1885 roku zasnęła w Panu. 


W nieutulonym żalu pozostałe dwie córki, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publi- 
czność na wyprowadzenie zwłok w Poniedziałek dnia 2 Lutego o godzinie 3 popołudniu z domu 


za duszę Zmartej o godzinie 10 rano w kościele N. Maryi Panny odprawiać się majace. 


W Drukarni Awiązkowćj w Krakowie, ul. św. Jana 


